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| プラ ズ マ クラ スタ ー」 技 術 で 実証 し て いる 主 な 効果 
シャ ー プ の プラ ズ マ クラ スタ ー 技 術 は 、 お 客 様 の 「 安 心 ・ 安 全 」 の た め に 、「 実証 」 に こだわ っ て きま し た 。 
「 快 適 な 空気 環境 」 を 世界 へ 。 プ ラズ マク ラス ター は 、 これ か ら ゃ 進化 し 続け ます 。 
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機器 を 用 いた 実証 結果 で あり 、 
実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり 
ませ ん 。 イ オン 濃度 が 同等 で も われ ば 
静電気 を 同様 の 効果 が 得 ら れる と 考え られ 
抑え る (除電 )*5 ます 。 旬 使用 場所 の 状況 、 使 い 


か た に よっ て 効果 は 異な り ま す 。 


*QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ さい 、。 https://jp.sharp/qr/hv006/ (加湿 器 紹介 動画 ) *1 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 商 品 を 壁際 に 置い て 、HV-P75/P55/P30 は 


「 強 」 運 転 時 、HX-PK12 は 暖房 「 強 ]+ 加 混 運 9 


カビ 菌 Q@ 試 験 機関 : (一 財 ) 石 川 県 予防 


*3 《 浮 遊 ウ イル ス )〉@ 試 験 機関 : ベ トナ ム ホー チミ ン f 


転 時 、HX-PS1 は 暖房 また は 空気 浄化 「 強 」 運 W 


転 時 に 、 プ ラズ マク ラス ター 適用 床 面積 の 部 


屋上 


央 (床上 1.2m) で 測定 し た 1cm? 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。 *2 〈 浮 施 


医学 協会 但 試 験 方 法 : 約 31m3( 約 8 畳 相 当 ) の 試験 空間 に プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 放出 し 、 浮 遊 カビ 菌 を エア ー サ ンプ ラー に て 測定 。 軒 試験 結果 : 約 195 分 で 除去 率 99%。 


ゎ j パス ツー ル 万 


究 所 @ 試 験 方 法 : 約 25m3( 約 6 畳 相当 ) の 密閉 し た 試験 空間 に ウイ ルス を 浮遊 させ 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン を 放出 。 ウイ ルス を 回 収 し 、 空 気 中 の 


ウイ ルス 除去 率 を 測定 。@Q 試 験 対象 : 浮 遊 し た 1 種類 の ウイ ルス 。 画 試験 結果 : 約 83 分 で 99% 抑 制 。 *4 < タバ コ の ニオ イ )〉@ 試 験 機関 : 当 社 調 べ @ 試 験 方 法 : 約 41m3( 約 10 畳 相当 ) の 試験 空間 に て 、 タ バ コ の ニオ イ 成 分 を 
染み 込ま せ た 試 験 片 で 、 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 画 試験 結果 : 約 80 分 で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 。 ニ オイ の 種類 ・ 強 さ ・ 対 象 物 の 素材 な ど に よっ て 、 消 臭 効果 は 異な り ま す 。 *5 (静電気 除去 ) 
⑧ 試 験 機関 : 当 社 調 べ @ 試 験 方 法 : 約 41m3( 約 10 畳 相当 ) の 試験 空間 に お いて 、5kV に 帯電 させ た 試験 板 で 、0.5kV ま で 除電 する の に 要する 時 間 を 測定 。 画 試験 結果 : 約 10 分 後 。 
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強 運転 時 (60Hz) 強 運転 時 ※ HV-P75/P55 の み (HVP30 は 同 梱 し て お り ませ ん )。 別 売 品 は 裏表 紙 を ご 覧 くだ さい 。 
※10 2016 年 度 当社 従来 機 HV-F30(HV-P30 と a 
a | 
DC モー ター 非 搭載 ) と の 比較 に お いて = -IET 認 証取 得 ※ (< の) 
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容量 


加 温 給 水 方 式 | 主 な 機能 Na 


プレ 畳 ラズ マク ラス ター 温度 ・ 湿 度 ン サ ー 
5 21 量 強 335W 750mL/h| 41dB フ Re EN 2 
HV-P75 ーーーーーーーーーー| 静音 12W 約 0.32F 200mL/h| 23dB | 約 19h | 約 4.0L ar a (突起 部 除く ) ノ 
半生 菩 1 ク .5 縛 | 議 識 蘭 較 一 ーーーーーーーーーーーー…ーー ナ ーーーーーー ト ーーーーーーー ト ーーーーーー| 約 12.5 土 ※14 | es ハイ ブリ ッ ド 式 | * プ ラズ マク ラス ター 約 5.2kg ノ 約 1.8m 
(21m) | エコ ( 弄 )| 34W 約 0.92F ー = ( 約 21m) | 。 と っ ち も 給 水 | 空気 浄化 運転 
レ 2 アッ ペレ 2 15 署 強 190W 約 5.1F プラ ズ マ クラ スタ ー 上 か ら 給 水 / 水位 モニ ター(HV-P75/P55) 
較 還 | Cm 司 語 計 ーーーーーーー ニ ーーー 7000 (前 ) 。 水 切れ 検知 装置 272x220x455mm 
HV-P55 ーーーーーーーー ーー 静音 12W 約 0.32F 200mL/h| 23dB | 約 19h | 約 40L om 14 (HV-P30) (突起 部 除く ) ノ 
木造 和室 ーー 065 円 。 | - MOON 9 と e 湿 度 表示 ラン プ 約 5.2kg プ 約 1.8m 
ニー ラッ Pa エコ ( 強 ) 24W 約 0.65 ( 約 15m?) 。 お キハ れ ラ ンプ 
レ ハ 畳 プラ ズ マ クラ スタ ー e 切 タイ マー 
2 9W 約 0.25 290mL/h| 38dB | 約 8.2h 
a 計 i 生 人 (mn) | 前 "0 ME i 492.4L | /OOO SI ゃ フィ ルター 東 格 (HV-P75/P55) | 322x159x316mm ン ノ 
時 1 95 晴 ※ ンク 式 * 転 倒 自動 停止 装置 約 2.8kg ノ 約 1.8 
木造 和室 0 静音 2.5W 約 0.07F 145mL/h| 22dB | 約 16h PP "A DE NM 
人 加湿 の 適用 床 面積 (目安 ) は 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1426) に 基づき 、 プ レ ハ プ 住宅 洋室 の 場合 を 最大 適用 床 面積 と し 、 木 造 和室 の 場合 を 最小 適用 床 面積 と し た も の で す 。 た だ し 、 壁 ・ 床 の 材質 、 部 屋 の 構造 、 使 用 暖房 器具 な ど に 
よっ て 適用 床 面積 は 異な り ま す の で 、 販 売店 に ご 相談 くだ さい 。 今 加湿 量 は 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1426) に 基づき 、 ハ イブ リッ ド 式 ・ ヒ ー タ ー レ ス 気 化 式 の 場合 は 20'*C・30% の と き で す 。 ハ イブ リッ ド 式 ・ ヒ ー タ ー レ ス 気 化 式 は 、 
室内 の 温度 ・ 湿 度 に よっ て 加湿 量 が 変化 し ます 。 雨 の 日 な ど 湿度 の 高い と き や 室内 の 温度 が 低い と き は 水 が 気化 し に くい た め 、 加 湿 量 は 減少 し ます 。 ※1 電力 料金 目安 単価 は 27 円 /kWh (税込 ) [2014 年 4 月 改訂 ] (家電 公 取 協調 べ ) で 


算出 し て いま す 。 急 HV-P75 の 場合 、 強 運転 時 の 消費 電力 は 335W で 1 ヵ月 の 電気 代 は 約 2,180 


(加湿 量 750mL/h) に 比べ 、 約 36% 減 少し ま 


方 法 : フ ィ ル ター に 防 カビ 剤 を 添加 。 画 試験 結果 : 
含浸 。※6 供 試 験 機関 :( 一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 


落ち る まで の 期間 。 加 湿 フ ィ ル ター は 1 日 8 


時 間 の 使 


す 。) ※2 朝 試 験 機関 :( 一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評 
※3 人 試験 機関 : 広 東 省 微生物 分 析 検 測 中 心 る @ 試 験 方 法 :GB/T21551.2 電 抗 菌 方 法 : フ ィ ル ター に 抗菌 


で 約 48 ヵ 月 を 目安 ( 約 6 ヵ 月 の 使 


、 エ コモ 


ド ( 強 ) 運 転 時 の 消費 


を 1 シー ズン と し て 計 


電力 は 34W で 1 ヵ月 の 二 


電気 代 は 約 230 円 (エコ モ 
機構 @ 試 験 方 法 : 統 一 試験 方 法 JIS Z 2801 倫 抗 菌 方 法 : キ ー シ ー ト (操作 パネ ル ) 表 面 を 抗菌 イン ク に て 印刷 画 試験 結果 :99% 以 上 抗菌 。 
剤 を 添加 。 画 試験 結果 :99% 以 上 抗菌 。 ※4 人 試験 機関 : 広 東 省 微生物 分 析 検 測 中 心 @ 試 験 方 
菌糸 の 発育 が 認め られ な い 。 ※5 倫 試 験 機関 :( 一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 試験 方 法 : 統 一 試験 方 法 JIS Z 2801 画 試験 結果 :99% 以 上 抗 
i 機構 @ 試 験 方 法 : カ ビ 抵 抗 性 試験 JIS Z 2911 田 試 験 結果 菌糸 の 発育 が 認め られ な い 。 倫 防 カビ 方 法 : フ ィ ル ター に 防 カ ビ 剤 を 含浸 。 ※7 定格 加湿 能力 に 対し 加湿 能力 が 50% に 


ド ( 強 ) 運 転 時 の 加湿 量 は 約 480mL/h で 強 運転 時 


法 :GB/T21551.2 @ 防 カビ 
。 Q 抗 菌 方 法 : フ ィ ル ター に 抗菌 剤 を 


算 ) に 交換 し て くだ さい (2 週間 に 1 度 お 手入れ し た 場合 )。 水 質 、 使 用 環境 に よっ て 交換 時 期 は 早く な る こと が あり ます 。 


日 本 製 


温 も り を 持ち NB コン パク ト 暖 房 機 と し て 、 Plasmacluster 
TL w oF 連 ぶ いろ いろ な シー ン で 使え ます 。 


ファ スマ ッ ラ スタ ー 7O0O 


人 感 セ ン サ ー で 自動 ON/OFF、 ー 
設定 モー ド も 選べ る 


パワ フル 中 1200wr ) 


re 運転 時 間 自動 切換 モー ド )) 
人 の 動き が 人 の 動き が 
少な いと き = EE 多い と き 
5 分 後に 停 目 1 分 後に 停止 = し LL 
= A 
運転 時 間 一 定 モ ー ド 1 分 後に 停止 = 


靖 欄 ひざ 下 全体 に 温 風 を 
器 員 上 し っ か り 届 ける 


プラ ズ マ ー 年 中 ずっ と 活躍 
給 和 8 請 | 空気 浄化 」 モ ー ド 搭載 


使い や すい 操作 部 


| チャ イル ド | 上 下 
ロッ ク ルー バー 


お 子 さ ま の いた ずら 風向 き が 変え られ る 。 
や 誤操作 を 防止 。 


脱衣 所 で ノ キ ッ チ ン で 子ども 部 屋 で 
置き 場所 に 困ら な い 、 ス リム な タワ ー 型 


8 時間 後に 自動 で 運転 停止 切り 忘れ 防止 機能 “5 

e 安 心 の 防災 対応 型 二 重 安 全 転 倒 OFF ス イッ チ “!? 
e 安 全 性 の 高い ヒー ター“17 

* 信 問 の S-JET 認 証取 得 *「 @⑥@) Jer 


HX-PS1 


オー プン 価格 


暖房 1200w 


e 抗 菌 だ 加工 の 操作 パネ ル 
e 抗 菌 8・ 防 カビ “9 エア フィ ルター 


_W (ホワ イト 系 ノ へ 了 / ブラ ウン 系 ノ 
プレ ミア ム ホ ワイ ト ダー ク プ ラウ ン 


消費 電力 ※20 | プラ ズ マ クラ スタ ー 外形 法 ( 幅 X 奥 行 x 高 さ )/ 
(50/60Hz) 電気 代 > 切 タイ マー | 導 画策 ( 目 ) 「 Cee 質量 電源 コー ド 長 さ 


1200W ノ 1200W 5 ご 
HX-PS1 0 | 0 0 | 0 』 0 LY ・ プ ラズ マク ラス ター 空気 浄化 運転 190x190x460mm ノ 
約 6 旦 ※14 ・ 転 倒 自 重 停 止 装置 約 3.1kg/ 約 1.8m 
19W ノ 22W | 約 0.51 円 ノ 約 0.59 円 | 34dB ( 約 10m? * 切 り 忘れ 防止 機能 (暖房 時 )※15 


運転 | 消費 電力 ※20 18 みた 09 加湿 量 | 運転 音 | 連続 加湿 時 間 | タン ク | タイ マー 入 / 切 


寸法 ( 幅 > 奥 行 X 高 さ )/ 
モー ド | (50/60Hz) | 電気 代 ※13(50/60Hz) | (50/60Hz) |(50/60Hz)| (50/60Hz) | 容量 |( 同 時 設 可能 ) 


外形 


プラ ズ マ クラ スタ ー 
EE) 


* プ ラズ マク ラス ター 気運 

= 還 還 細 1200W ノ 約 32 円 ノー | _37dB 。」 自前 

プレ ハブ 198 宣 | 1150W 約 650mL/h グ | 約 4. | し 
洋室 "(3Om) 020 半 入 タ イマ ー 上下 eZgz と 庫 |* ハイ プリ ッ ド 加湿 


| | 間 昌 a ーー トー ニュ ーー ー 6 ノ 7 ノ 8h ZOOO * 暖 房 / 加 湿 自動 運転 


420x175x420mm 


HK 620W ノ 約 17 円 ノー 32dB | 約 3. 約 6 語 ※14 | て 穫 の W セ ン サ ー | 約 5.5kg ノ 約 1.8m 
11 財 610W 絶 250mL/h ノ 約 
木造 和室 宣 240mL/h * 上 下 ル ー パ バー 
Gem) 較 請 請 較 | 570W ン ーー 第 15 販 グー 460mL ン | 33dB | 科 68h グ " ・ 転 倒 自動 停止 装置 
560W 0mL/h 6 * 切 り 忘れ 防止 機能 ※21 
画 HX-PS1/HX-PK12 共 通 暖房 の 適用 床 面積 (目安 ) 田 HX-PS1/HX-PK12 共 通 1m2 当 り 必要 な ワッ ト (W) 数 の 計算 基準 
| AO | コウ クリー | 靖 半 信和 詳 庫 き = 断熱 材 。 | コン タリ ー ト 住 秘 |」  」 木造 住民 
な し 約 4.5 畳 (6.9m2) ま で | 約 3 星 (4.9m2) まで な し 174W 244W 
50mm 約 8 畳 (12.9m?) ま で | 約 6 畳 (8.6m2) ま で 50mm 93W 140W 


人 暖房 の 適用 床 面積 の 目安 は 、 一 般 社団 法人 日 本 電機 工業 会 の 統一 基準 に より ます 。 今 室 内 外 温度 差 15*C 以 下 の 地 区 で 、1 畳 =1.65m? と し て (50Hz を 基準 ) 算 出し て いま す 。 ※8 倫 試 験 機関 : (一 財 ) 日 本 食品 分 析 
セン ター( 試 験 番号 :12085530001-01) @ 試 験 方 法 : 日 本 電機 工業 会 自主 基準 (HD-133) 性 能 評 価 試験 に て 実施 @ 対 象 : 水 中 の 1 種類 の 菌 画 試験 結果 :24 時 間 で 99% 以 上 抑制 。 ※9 1 日 あたり 2.5L を 使用 し た 
場合 の 目安 。 水 質 ・ 使 用 環境 に より 交換 時 期 が 早まる 場合 が あり ます 。 ま た 、 実 使用 環境 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。※11 第 三 者 認証 機関 に よっ て 製品 試験 及び 工場 の 品質 管理 の 調査 が 行わ れ て いる 証 で す 。 
※12 室温 30C の と き 。※13 電力 料金 目安 単価 は 27 円 /kWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改訂 ] (家電 公 取 協 調べ ) で 算出 し て いま す 。 ※14 商品 を 壁際 に 置い て 、HV-P75/P55/P30 は 「 強 」 運 転 時 、HX-PS1 は 暖房 また は 
空気 浄化 「 強 」 運 転 時 、HX-PK12 は 暖房 「 強 ]+ 加湿 運転 時 に 部 屋 中 央 (床上 1.2m ) で 7000 個 /cm3 の イオ ン が 測定 で きる 床 面積 の 目安 で す 。 ※15 暖房 運転 時 の み 、 運 転 ボタ ン を 押し て か ら 8 時 間 後 に 自動 的 に 停止 
し ます 。 空 気 浄化 運転 時 は 、 連 続 運転 に な り ま す 。※16 本 体 が 倒れ た り 、 傾 く と 通電 を 停止 し ます 。 押 し 棒 式 と 違い 、 本 体内 蔵 式 な の で 倒れ た 後に 製品 を 起こ し て 運転 ボタ ン を 押さ な い 限 り 再 通 電 す る こと は 
あり ませ ん 。※17 セラ ミッ ク ヒ ー タ ー は 自己 温度 制御 作用 に より 、 赤 熱 状 態 や 温度 の 上 が りす ぎ が な く 、 安 定 し た 温度 を 保ち ます 。 ※18 坦 試 験 機関 : 広 東 省 微生物 分 析 検 測 中 心 @ 試 験 方 法 : 統 一 試験 JIS Z 2801 
@ 抗 菌 方 法 : フ ィ ル ター に 抗菌 剤 を 添加 。 画 試 験 結果 :99% 以 上 抗菌 。 ※19 倫 試 験 機関 : 広 東 省 微 生物 分 析 検 測 中 心 代 試 験 方 法 : カ ビ 抵 抗 性 試験 JIS Z 2911 @ 防 カビ 方 法 : フィル ター に 防 カ ビ 剤 を 添加 。 画 試験 
結果 : 菌 糸 の 発育 が 認め られ な い 。※20 室温 20'C の と き 。 ※21 運転 中 、8 時 間 操 作 が な いと 自動 的 に 停止 し ます 。 空 気 浄化 運転 時 は 、 連 続 運転 に な り ま す 。 


シン ノア ルン 4 ニモ ニレ た 


温もり も 、 う る お いも 。 


| 


約 650mL/h 
(50Hz 時 ) 


殺 温 風 到達 距離 約 2 倍 ( 当 社 比 ) 


HX-L120 


[2020 年 従来 機種 ] HX-PK12 


に 


25*C 30'C 35'cC 40cC 45c 50°C 
商品 の 吹出 口 前 方 直線 方 向 に 上 か ら サ ー モ ビュ ア 
カメ ラ で 温 風 温度 を 測定 。 室 温 (25*C) か ら 10*C 
高い 地点 (サー モビ ュ ア 上 で 35*C の 地点 ) で 、 
HX-PK12[2021 年 ]1210cm、HX-L120[2020 年 
従来 機種 ]102cm を 比較 。 


加 ハイ ブリ ッ ド 式 


HX-PK12 


オー プン 価格 


BF 


加湿 量 020/630mL/h 


(50/60Hz) 


a 
量 で 届く < 足元 口 


し っ か 大 風量 温 風 で 、 
pi 人 パー ソナ ル 空 間 を も っ と 暖か く 


2 
0 | 


グ 温 


金 暖房 + 加湿 で 体感 温度 が 高まり ます 


暖房 の み 


体感 温度 [*C] 
22 23 24 25 26 


NET(net effective temperature) に て 算出 。 
NET と は 、 気 温 、 湿 度 、 気 流 の 3 つの 因子 に より 
計算 し た 体感 温度 を 表す 指標 。 当 社 に て 人 体 
モデ ル を 用 いて シミ ュ レ ーション を 行っ た 結果 。 
お 部 屋 の 環境 条件 や 使い 方 、 個 人 差 に よっ て 
異な り ま す 。 


e8 時 間 後 に 自動 で 運転 停止 切り 忘れ 防止 機能 “2! 
e 安 心 の 防災 対応 型 二 重 安全 転倒 OFF ス イッ チ “]?5 
e 安 全 性 の 高い ヒー ター※17 


信頼 の S-JET 認 証取 得 *「! ( の っ mr 


画 HX-PK12 の 仕様 は _W ( -。 ホ ワイ ト 系 / イ ( ブラ ウン 系 / 
本 ペー ジ の 裏面 を ご 覧 くだ さい 。 人 Pe 1 し ダー ク ブ ラウ ン / 


| 温 風 | 加湿 | イオ ン 


日 本 製 


Plasmacluster 


コン パク ト な の に 、 
暖房 も 加湿 も 本 格 派 の 1 台 で す 。 


プラ ズ マ クラ スタ ー 497016 


、 


ウーーー 


\ シャ ー プ な ら で は の こだわ り で / 
キレ イ も 続く 
⑯ 水 に 浸 か ら ず 汚 れ が つき に くい 


給水 ポン プ で くみ あげ た 水 を 加湿 フィ ルター へ 。 余 分 な 水 は 加 湿 ト レー に 
落ち る の で 、 加 湿 フ ィ ル ター が 浸水 せ ず 清潔 。 


の お 手入れ も カン タン 
フィ ルター や トレ ー カ バー 
へ の 水 あ か 付着 や 加湿 ト 
レー の 水 濁り も 抑え る 。 
抗菌 23 加 湿 フ ィ ル ター 
フィ ルター 寿命 
約 3 シー ズン ※24 
加湿 トレ ー カ バー 


加湿 トレ ー | | 給水 ポン プ 


取り 外し て 
丸洗い も 


画像 は イメ ー ジ で す 。 


抗菌 ※18・ 防 カビ ※19 エ アフ ィ ル ター で 温 風 も 清潔 


キレ イ な 水 で 加湿 a Ee 
トレ ー の ヌメ リ や ニオ イ の 元 と a ン 
な る 水中 の 菌 を 抑制 ※8。 3 


別売 品 は 裏表 紙 を ご 覧 くだ さい 。 


トコ 


⑨ 使 いや すい 操作 パネ ル 


fm 代 チャ イル ド 
ロッ ク 


お 子 さ ま の いた ずら や 
誤操作 を 防止 。 


プラ ズ マ クラ スタ ー 加 湿 セ ラミ ッ ク フ ァ ン ヒー ター 


HX-PK12 の 詳し い 製 品 情報 は こち ら か ら 
https://jp.Sharp/danbou/products/hxpk12/ 


※22 当社 調べ 。「 強 」 運 転 キ ー ド で 試験 。HX-L120[2020 年 従来 機種 ] の 風量 絶対 値 が 0.73m3/ 分 プ 0.68m3/ 分 (50/60Hz) で あっ た の に 対し 、HX-PK12[2021 年 ] の 風量 絶対 値 は 0.95m3/ 分 /0.91m3/ 分 (50/60Hz)。 


% 験 機関 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 電 試 験 方 法 : 統 一 試験 方 
期間 。 加 湿 フ ィ ル ター は 1 日 8 時 間 の 使用 で 約 18 ヵ 月 を 目安 ( 約 6 ヵ月 の 使 


法 JIS L 1902 画 試験 結果 :99% 以 上 抗菌 。 @ 抗 菌 方 法 : フ ィ ル ター に 抗菌 剤 を 含浸 。 ※24 定格 加湿 能力 に 対し 加湿 能力 が 50% に 落ち る まで の 


を 1 シー ズン と し て 計算 ) に 交換 し て くだ さい (2 週間 に 1 度 お 手入れ し た 場合 )。 水 質 、 使 用 環境 に よっ て 交換 時 期 は 早く な る こと が あり ます 。 


(写真 は イメ ー ジ で す 。) 


志 
別売 品 ※ 別売 品 は 、 商 品 を お 買い 上 げ の 販売 店 で ご 購入 くだ さい 。※ 支 印 の 商品 は 数 量 に 限り が あり ます の で 、 品 切れ の 際 は ご 容赦 くだ さい 。 
画 加 湿 器 別売 加湿 フィ ルター 適合 機種 一 覧 表 弄 加 混 セ ラミ ッ ク フ ァ ン ヒー ター 電気 スト ー ブ 類 別売 フィ ルター 適合 機種 一 覧 表 


機 種 。 | フィ ルター 形 名 | 希望 小売 価格 | 交換 の 目安 機 衝 フィ ルター 形 名 | 希望 小売 価格 | 交換 の 目安 当 
HV-H75/H75E6/H55/H55E6/J75/J75E7/J55/ a HX-PK12/P12E9 HX-FK6 1.540 円 | 3 シー ズン 
J55E7/L75/L75E8/L55/L55E8/P75/P75E9/ | HV-FH7 8990 A 各 (税込 ) |( 約 18 ヵ 月 ) 
P55/P55E9 湿 | HX-A120/B120/C120/D120/D12E2/E120/ | HX-FK6 1.540 円 | 3 シー ズン 
フ | E12E3/F120/F12E4/G120/G12E5/H120/ | HX-FK5 (税込 ) ( 約 18 ヵ 月 ) 
HV-A70/A50/B70/B50/C70/C50/D70/D70E2/ イ | H12E6/J120/J12E7/L120/129CX/128CX/ ーーーーーーー イ ーーーーーーーーーーーーーー 
D50/D50E2/E70/E70E3/E50/E50E3/F70/ 多 | 127CX/126CX/125CX/124CX/123CX/ KM @ 代 替 品 と し て HX-FK6 を 
F70E4/F50/F50E4/G70/G70E5/G50/G50E5/ | | 12E9/12E8/12E7/12E6/12E5/12E4/12E3/ | 太 HX-FK3* お 使い くだ さい 。 
S70CX/S70E2/S50CX/S50E2/T70CX/T70E3/ 2.420 円 | 8 シー ズン 12E2/12E1/12V7C 廊 HX-FK2※2 
T50CX/T50E3/U70CXU50CXW70CX/W50cx/ | HV-FY5 (税込 ) | ( 約 48 ヵ 月 ) 1320 円 | 1 シー スン 
Y70CX/Y50CX/Z70CX/Z50CX/700CX/500CX/ HX-122CX/121CX/120CX/12V6C HX-FK1 (税込 ) | ( 約 6 ヵ月 ) 
70E9/70E8/70E7/70E6/70E5J/70E4J/70E1/ = 
0 50E9/50E8/50E7/50E6/50E5J/50E4J/50E1 % 輸 | HX-120FX/120GX ES 1100 由 る 呈 
還 HVP70CX/P50CX7R70CX/R50CX/70V7C/ | LV.Fps 2.200 円 | 1 シー ズン 
2 70V6C/50V7C/50V6C (税込 ) ( 約 6 ヵ 月 ) 画 加 混 セ ラミ ッ ク フ ァ ン ヒー ター ノ 給 水 ポン プ ( 形 名 :252 396 0003) 希望 小売 価格 :990 円 (税込 ) 
ル | HV.A30/B30/C30/D30/D30E2/E30/E30E3/F30/ 湿 器 ・ 加 湿 セ ラミ ッ ク フ ァ ン ヒー ター 別売 Ad+ イ オン カー トリ ッ ジ 
| F30E4/G30/G30E5/H30/H30E6/J30/J30E7/L30/ 280 | = 吉 EE 
L30E8/P30/P30E9/S30CX/S30E2/T30CX/T30 |  HV-FY3 ( 援 込 ) | ( 約 48 月 機 種 形 名 | 希望 小売 価格 | 多 換 の 目安 
E3/U30CX/W30CX/Y30CX/Z30CX/30E9/30E8/ rs EERE EE ER [EEE 
30E7/30E6/30E5J/30E4J/30E1/310CX/300CX [加湿 器 ] HV-C70/C50/C30/D70/D70E2/D50/D50E2/D30/ | Fz-AGO1K1 | 990 円 
D30E2/EX30/E70/E70E3/E50/E50E3/E30/E30E3/F70/ | (1 個 入り ) (税込 ) 
BC HV-FR3 1.980 円 | 1 シー ズン F70E4/F50/F50E4/F30/F30E4/G70/G70E5/G507G50E5/60/ | | 
(税込 ) ( 約 6 ヵ月 ) G30E5/H75/H75E6/H55/H55E6/H30/H30E6/J75/J75E7/ 1980 円 
= J55/J55E7/J30/J30E7/L75/L75E8/P75/P75E9/L55/L55E8/ | 「2-AGO1K2 ( 科 込 約 1 年 
HV-FY301 | 99 | 8 シー ズン P55/P55E9/L30/L30E8/P30/P30E9/70E1/50E1/30E1 (2 個 入り ) 和光 
HV-30273017300 0 トー トーーー 人 | 9 [加湿 セラ ミッ ク フ ァ ン ヒ ー タ ー] HX-C120/D120/D12E2/| | 
し 人 代替 品 と し て HV.FY301 を E120/E12E3/F120/F12E4/G120/G12E5/H120/H12E6/ | FZ-AGO1K4 860 
HV-FW300 | お 使い くだ きい J120/J12E7/L120/PK12/P12E9/12E1 (4 個 入り ) | (税込 
a @FZ-AGO1K1 は 、 加 湿 空 気 清浄 機 用 と 記載 され て いま す が 、 加 温 器 、 加 温 セ ラミ ッ ク フ ァ ン ヒー ター に も ご 使用 いた だ け ま す 。 
HV-EX30 HV-FEX 
8 込 約 48 ヵ 月 フィ ルター の お 手入れ は 、 商 品 の 取扱 説明 書 で ご 確認 くだ さい 。 


*1 定格 加湿 能力 に 対し 加湿 能力 が 50% に 落ち る まで の 期間 。 加 混 フ ィ ルター は 1 日 8 時 間 運 転 約 6 ヵ月 の 使用 を 1 シー ズン と し て 交換 の 目安 を 表記 し て いま す 。 (2 週間 に | 一 下記 

1 度 お 手入れ し た 場合 ) 人 水質 、 合 用 環境 に よっ て 交換 時 期 は 早く な る こと が あり ます 。*2 定格 加湿 能力 に 対し 加湿 能力 が 50% に 落ち る まで の 期間 。 加湿 フィ ルター | 全便 用 の 情報 
HX-FK6、HX-FK5 の 交換 の 目安 は 、1 日 8 時 間 運 転 で 約 6 ヵ月 の 使用 を 1 シー ズン と し て 計算 し て いま す 。 1 日 5 時 間 運 転 で 約 6 ヵ月 の 使用 を 1 シー ズン と し て 計算 し た 場合 は 5 
4 シー ズン ( 約 24 ヵ 月 ) に な り ます 。HX-FK1 は 1 日 5 時 間 運 転 で 約 6 ヵ月 の 使用 を 1 シー ズン と し て お り ま す 。 (2 週間 に 1 度 お 手入れ し た 場合 ) @ 水 質 、 使 用 環境 に よっ て GEMa 
交換 時 期 は 早く な る こと が あり ます 。*3 1 日 平均 2.5L の 水 を 使用 し た 場合 ( 総 使 用 量 900L) が 交換 目安 で す 。 水 質 、 使 用 環境 に よっ て 交換 時 期 が 早く な る こと が あり ます 。 日 本 電機 工業 会 
※1 HV-FW300 の 代わ り に HV-FY301 を お 使い くだ さい 。※2 HX-FK2/FK3/FK4 の 代わ り に HX-FK6 ま た は HX-FK5 を お 使い くだ さい 。 


【 全 機種 共通 】 @ 延 長 コ ー ド の 使用 や タコ 足 配 線 は し な いで くだ さい 。【 加 湿 器 加湿 セラ ミッ ク フ ァ ン ヒ ー タ ー】 @ タ ンク の 水 は 必 ず 水 道 水 を お 使い くだ さい 。 毎日 新しい 水 と 入れ 替え て くだ さい 。 井 戸 
水 や 浄水 器 な どの 水 を 使用 する と 、 雑 菌 が 繁殖 し や すく な り ま す 。 倫 ハ イブ リッ ド 式 気化 式 の た め 、 蒸 気 は 見 えま せん 。【 加 湿 器 】 @Q 加 湿 フ ィ ル ター で 水 が 気 化す る 時 に 吸い 込ん だ 空気 の 熱 が 奪 
われ る た め 、 吹 き 出す 風 の 温度 は 室温 より 低く な り ま す 。【 加 湿 セ ラミ ッ ク フ ァ ン ヒー ター】 欠 加 湿 単独 運転 時 は 温 風 が 出る こと が あり ます 。 


商品 ご 理解 の た め に @ 本 カタ ログ に 掲載 の 商品 は 日 本 国内 仕様 で す 。 海 外 で は 使用 で きま せん 。 田 電気 代 に つい て 劉 電 気 代 は 一 般 社団 法人 日 本 電機 工業 会 の 測定 法 に 基づい て 計算 し て いま す 。 人 電力 料金 
目安 単価 は 27 円 /kWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改訂 ] (家電 公 取 協 調べ ) で 算出 し て いま す 。 旬 使用 する 時 期 、 部 屋 な どの 諸 条 件 に よる 変動 が あり ます 。 軒 商品 ご 使用 に つい て 欠 当 商品 の 近く で は 、 フ ッ 素 樹脂 や シリ 
コー ン を 配合 し た 化粧 品 な ど は 使わ な いで くだ さい 。 本 体内 部 に フッ 素 樹 脂 や シリ コー ン が 付着 し 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン が 発生 し に くく な り ま す 。 倫 医療 用 具 で は あり ませ ん 。 倫 工 場 な どの 特殊 用 途 に は 使用 し な いで 
くだ さい 。 旬 微量 の オゾン が 発生 し ます が 、 森 林 な どの 自然 界 に 存在 する の と 同 程度 の 量 で 、 健 康 に 支障 は あり ませ ん 。 旬 補修 用 性 能 部 品 の 保有 期間 は 、 加 湿 器 、 セ ラミ ッ ク フ ァ ン ヒー ター、 加 湿 セ ラミ ッ ク フ ァ ン ヒー ター は 
製品 の 製造 打ち 切り 後 6 年 で す 。 田 カタ ログ に つい て の ご 注意 劉 製 品 改 良 の た め 、 仕 様 や 外観 の 一 部 を 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 ま た 、 本 カタ ログ の 商品 の 色調 は 印刷 の た め 実 物 と は 異な る 場合 が あり ます の で 
あら か じ め ご 了承 くだ さい 。 鍛 本 カタ ログ に 掲載 され た 機種 の 中 で 、 品 切れ に な る も の も あり ます の で 、 販 売店 に お 確か めのう え 、 お 選び くだ さい 。 較べ QR コー ド か ら 誘 導 さ れる サイ ト に つい て の ご 注意 > 倫 当 サイ ト 及 び 
動画 の 視聴 は 無料 で す が 、 通 信 料 金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ま す 。 欠 QH コ ー ド は 株 式 会 社 デ ン ソー ウェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


人 ご 使用 の 前 に 取扱 説明 書 を よく お 読み の 上 、 正しく お 使い くだ さい 。 欠 電 気 ス トー ブ 類 は 燃え や すい も の の 近く で の 使用 は お や めく だ さい 。 倫 消 費 電力 が 1kW 以 上 の 機器 は 、 定 格 15A 以 上 の 
a 電源 コン セン ト に 直接 接続 し て お 使い くだ さい 。 火災 の 原因 と な り ま す 。 乾 スプ レー 年 厳禁 / 温 風 や 暖房 機 の 近く に スプ レー 向 (ヘア スプ レー、 スプ レー の り 、 殺虫 剤 な ど ) を 放置 し な いで くだ さい 。 熱 で 
Se スプ レー 和 缶 の 圧力 が 上 が り 、 爆発 の 危険 性 が あり ます 。 @ ペ ッ ト の 暖房 等 、 本 来 の 用 途 以外 に 使用 し な いで くだ さい 。@ ト レー( 水 槽 ) は こま め に 掃除 し まし ょ う 。 掃除 し な いで 、 そ の まま 使用 を 続け ます と 
7 土 局 汚れ や 水 ア カ で 加湿 量 が 低下 し た り 、 カ ビ や 雑菌 が 繁殖 し て 臭い が する こと が あり ます 。 但 低 温 や けど や 熱中 症 (脱水 症状 な ど ) を 起こ す お それ が あり ます 。 〈 加 湿 器 を 除く ) 但 お 手入れ の 際 は 必ず 

差 込 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜 いて くだ さい 。 鍛 水 に つけ た り 、 水 を か けた り し な いで くだ さい 。 ショ ー ト 、 感電 の 恐れ が あり ます 。 欠 長 時 間 、 風 を 体 に 当て な いで くだ さい 。 健康 を 害する こと が あり ます 。 
人 可動 部 へ 指 な ど を 入れ な いで くだ さい 。 ケガ を する 恐れ が あり ます 。 旬 石 油 ・ ガ ス 器 具 な ど 燃 焼 に 伴う 一 酸化 炭素 な ど は 除去 で きま せん の で 石油 暖房 機 な どの ご 使用 時 は 適度 な 換気 が 必要 で す 。 


Fr 胃 @⑯ ス イッ チ を 入れ て も 動か な いと き が ある 。 倫 タ イマ ー ス イッ チ が 途中 で 止ま る こと が ある 。 介 と きど き 暖か く 故障 や 事故 の 防止 の た め 、 ス イッ チ を 
kd | 長年 ご 使用 の 製品 は な ら な いこ と が ある 。 異 常に 動き が 遅かっ た り 不 規則 。 @ モ ー タ ー 部 分 が 異常 に 熱かっ た り 、 コ ゲ く さい ご 使用 | 切り 、 差 込 プラ グ を コン セン ト か ら 
こま め な 点検 を ! ニニ オイ が する 。 旬 電源 コー ド や プラ グ 、 コン トロ ー ラ ー 等 が 異常 に 熱く な る 。 人 運転 中 に 異常 な 音 や 振動 が 抜き 、 必 ず 販 売店 に 点検 を ご 依頼 
こん な 症状 は あり ませ ん か ? | する 。 介 ブレーカー また は 、 ヒ ュー ズ が た び た び 切れ る 。 介 コー ド を 折り 曲げ る と 通電 し た り 、 し な か っ た り 中 止 | < ださい 。 な おぉ 、 点 検 ・ 修 理 に 要する 

する 。 その他 の 異常 や 故障 が ある 。 費用 は 、 販 売店 に ご 相談 くだ さい 。 


@ ご 購入 の 際 は 、 購 入 年 月 日 * 販 売店 名 な ど 所 定 の 事項 を 記入 し た 「 保 証書 ] を 必ず お 受け と りく だ さい 。 坦 製 造 番 号 は 、 安 全 確保 上 重要 な も の で す 。 
お 買い 上 げ の 際 は 、 商 品 本 体 に 製造 番号 が 表示 され て いる か お 確か めく だ さい 。 

田 [ オ ー プ ン 価 格 」 の 商品 は 、 希 望 小売 価格 を 定め て お り ま せん 。 価 格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 圏 こ の カタ ログ に つい て の お 問い 
合わ せ は 、 お 近く の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 も し 、 販 売店 で お 分 か り に な ら な いと き は 、 下 記 の オン ライ ン サ ポー ト に アク セス くだ さい 。 


プラ ズ マ クラ スタ ー ロ ゴ お よび 
プラ ズ マ クラ スタ ー、Plasmacluster は 
シャ ー プ 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 


ご 愛用 家電 の e* 
登録 で も っ と 
便利 に 快適 に 


人 に 寄り 添う 、 シ ャ ー プ の 会 員 サー ビス 


@$ COCORO MEMBERS $3<zER) https://cocoromembers.jp.sharp/ 
【】 


ン シャ ー プ の 
COCORO STORE オン ライ ンス ト ア 


ご 質問 、 お 困り ご と は 、 気 軽 に アク セス 。 し っ か り ア シス ト ! 


SHARP オン ライ ン サ ポー ト 
https://jp.sharp/support/ 


シャ ー プ 株 式 会 社 | 生計 瑞 
本 社 〒590-8582 = 


@ お 客 様 ご 相談 窓口 


固定 電話 か ら は マー 司 層 〈 受 付 時 間 〉 (年 末年 始 を 除く ) 
sres Fg. 0120-078-178 Nw rr uo 


cs a 0570-550-449 oie a. in ino ks 
※ フ リー ダイ ヤル ・ ナ ビ ダ イ ヤル を ご 利用 いた だ け な い 場合 は 、050-3852-5405 


か ら で も さこ 利 用 
いた だ け ま す 


固 お 求め は 信用 と 技術 を 誇る 当店 で 画 ア フタ ー サ ービス の お 申し 込み は お 買い 上 げ の 店 へ 


大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 | 商 員 計 通 な 表示 を ) 
https://jp.Sharp/ 推進 し て いま す 
ツ 
この カタ ログ の 内 容 は 、 い ミッ スー 
ら 0 ら 1 年 9 月 現在 の も の で す 。 表示 を 正しく 上 0 識 識 | $ ご の カタ ログ は 環境 に 配慮 し た FSC 認 証紙 を 使用 し て いま す 。 EGETABLE 
H.200 「[HV2109P ニン FSC* C020779 る ⑧ こ の カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 植物 油 イ ン キ を 使用 し て いま す 。 GILINK 


